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A Schilumberger Company 


I SIEP è: 


LI GIcP: 


CALCOLO OBIETTIVO 


DETERMINARE LA RISOLUZIONE 
RISOLUZIONE = DIMENSIONE DEL CAMPO 


NUMERO DI PIXELS 


DETERMINARE IL FATTORE DI INGRANDIMENTO 


LUNGHEZZA IMMAGINE = 13/uMxN PIXEL 
LUNGHEZZA CAMPO = QUELLA DESIDERATA 


ES.: CON UNA CCD133 ED UN CAMPO DA 1000mm SI HA: 
m=0L = 1000 _ 75,33 | 
i: dn 


III STEP : DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DELLA TELECAMERA DAL CAMPO : 


e Sie gelo GIO 


(A) OD 00 0 
M 


USANDO UN OBIETTIVO DA 50mm AVREMO PER L'ESEMPIO FATTO: 
OD = [(50mm) x (75.13) + Sla = 30065 


